ルン ド ベ ッ ク ・ ジ ャ パン 
ご 案内 図 





住所 : 港 区 虎ノ門 4-1-17 神谷 町 プラ イム プレ イス A IER 





神谷 町 駅 4b 出口 また は MT ビル 出口 か ら 徒 歩 3 分 






































六本木 一 丁目 駅 2 出口 か ら 徒歩 8 分 ーー 

溜池 山王 駅 13 出口 か ら 徒歩 9 分 a 、 A5 ロ 
御成 門 駅 A5 出口 か 5 徒歩 11 分 
虎ノ門 駅 2 出口 か ら 徒歩 12 分 














: 旧 昌 
虎ノ門 ヒル ズ 駅 か ら 徒歩 8 分 御成 門 駅 


